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विद्युत मंत्रालय 

संकल्प 

नई दिल्ली , 5 मई , 2015 
डिजाइन ,निर्माण, वित्त , स्वामित्व एवं प्रचालन (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए 
दिशा -निर्देशों में संशोधन 

सं . 23/ 09/ 2014- आर एंड आर. भारत के राजपत्र ( असाधारण ) ( भाग - खण्ड 1) में 09 . 11. 2013 को प्रकाशित संकल्प 
संख्या 23 /17/ 2011- आर एंड आर ( वॉल्यूम - V) के तहत विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत डिजाइन ,निर्माण , 
वित्त, स्वामित्व एवं प्रचालन ( डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए संशोधित दिशा 
निर्देश अधिसूचित किए गए हैं । 

जबकि , यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला ब्लॉक की नीलामी के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें , इन दिशा-निर्देशों को 
दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के गजट संकल्प सं . 23/ 09/ 2015- आर एंड आर के तहत पहले ही संशोधित किया जा चुका है । 

इन नवंबर , 2013 के दिशा -निर्देशों में इसके अतिरिक्त , एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं . अर्थात : 
बिन्दु सं. 2 का पैरा " इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना लगभग 25 वर्ष की अवधि , जिसमें किसी भी पक्ष के विकल्प पर 
5 वर्ष की अवधि बढ़ाने के प्रावधान सहित निर्माण अवधि शामिल है, के लिए हस्ताक्षर किए गए विद्युत आपूर्ति करारों के 
अनुसार निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा। " 
इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए: 
" 2. इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जाना, विद्युत की आपूर्ति शुरू होने की तिथि से 7 वर्ष और उससे अधिक 25 वर्ष तक 
की अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु डीबीएफओओ आधार पर निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा , 
जिसमें विद्युत क्रय करार के अनुरूप किसी भी पक्षकार के विकल्प पर इस अवधि को 5 वर्ष तक आगे बढ़ाने का प्रावधान शामिल 


बिन्दु सं . 4 का पैरा " मानक बोली दस्तावेजों से कोई विचलन केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। बशर्ते यह कि 
मानक बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मानक बोली 
दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा। " 
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इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए : 
"4. मानक बोली दस्तावेजों में कोई भी फेरबदल केवल वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही 
किया जाएगा। परंतु , तथापि , यह कि मानक बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशिष्ट 
संशोधनों का अर्थ मानक बोली दस्तावेजों में फेरबदल के रूप में नहीं लगाया जाएगा। " 

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 

RESOLUTION 
New Delhi, the 5th May , 2015 


Amendment to the Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design , 
Build , Finance , Own and Operate (DBFOO ) basis 

No. 23 /09 /2014 - R & R . — The revised guidelines for procurement of electricity from Thermal Power Stations set 
up on Design , Build , Finance , Own and Operate (DBFOO ) basis have been notified under the provisions of section 63 of 
the Electricity Act, 2003 vide resolution No . 23 / 17 /2011- R & R (Vol- V ) published in the Gazette of India (Extraordinary ) 
(Part I – section 1) on 9th November, 2013 . 

Whereas , in order to ensure that the benefits of coal block auction are passed on to the consumers these 
guidelines have already been amended vide gazette resolution No . 23 /09 /2015 - R & R dated 16th April, 2015 . 

The following further amendments are hereby made in the said guidelines of November, 2013 namely: 
The para at point No.2 “ The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and 
operated in accordance with a Power Supply Agreement signed for a period of about 25 years including 
construction period with provision of extension of 5 years at the option of either party.” 


May be read as under : 


“ The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and operated on DBFOO basis 
for supply of power for a period of 7 years and above upto a period of 25 years from the date of commencement 
of supply of power with provision of extension of 5 years at the option of either party in accordance with a 
Power Supply Agreement.” 
The para at point No. 4 “ Any deviation from the Standard Bidding Documents shall be made only with the 
prior approval of the CentralGovernment. Provided , however, that any project specific modifications expressly 
permitted in the Standard Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Standard Bidding 
Documents. ” 


May be read as under : 
“ Any deviation from the Standard Bidding Documents shall be made by the Distribution Licensees only with 
the prior approval of the Appropriate Commission . Provided , however, that any project specific modifications 
expressly permitted in the Standard Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Standard 
Bidding Documents .” 


JYOTI ARORA, Jt. Secy . 
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